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CS 


uitectura bancaria en buenos aires: banco provincia, nuevo banco italian 
(centro de cómputos y sucursales banco popular, peyricingh pins, e 


30 años de labor acreditan nuestra capacidad empresaria dedicada a la realiza - 
ción de amueblamientos de locales de venta, oficinas, confiterías, etc. El perso - 
nal altamente capacitado de nuestras oficinas técnicas respaldan nuestra atención 
preferencial al profesional, con la traducción a planos de taller del proyecto y el 
control estricto «de su ejecución y posterior colocación en obra. 


MI H. Laster 


con oficinas exposición y talleres en Juan A Garcia 2570 y teléfono 59-7346 


cícero publicidad 


dns consideraciones en torno a la 
inauguración de nuestra nueva sede 


a) uno cero uno cero o bien mil diez 
Libertad 1010 
(estábamos en la misma calle pero al mil doscientos 
cincuenta y tantos) 
y quienes prefieren decirlo de este modo: diez - diez; 
« una u otra manera se trata de nuestra nueva sede: 
Libertad 1010 
b) en Libertad 1010 presentamos 
tres nuevas series de equipamiento empresario, con 
la más actualizada tecnología del acero, 
del aluminio y del plástico moldeado. 


STILKA BURO 


Amueblamiento para empresas y oficinas. 
Tel.: 42 - 4085 - 41 - 3084 
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Paraguay 757 - Teléfono 31-3128 
tacionamiento sin cargo en Esmeralda 941 


Nuestra Arquitectura es una 
publicación mensual de Edi- 
torial Contémpora S. R. L. 
—capital, 102.000 pesos— de 
Buenos Aires, República Ar- 
gentina. El registro de pro- 
piedad intelectual lleya el mú- 
mero 918.898. Su primer nú- 
mero apareció en agosto de 
1929 y la fundó Walter Hylton 
Scott, su primer director. 


Director actual: Raúl Julián 
Birabén. Asesores de redac- 
ción: Walter Hylton Scott, 
Mauricio Repossini, Federico 
Ortiz, Rafael Iglesia y Miguel 
Asencio. Colaboradores: Her- 
nán Alvarez Forn, Esteban 
Laruccia, Osvaldo  Seiguer- 
man. Rubén Bertotto y Ho: 
racio Ferro 


De nuestra arquitectura se 
editan diez números por año 
que se venden en todo el país 
a 200 pesos el ejemplar. 

La suscripción anual (10 nú 
meros) cuesta 1.800 pesos. En 
el exterior, los diez números 
a 20 dólares. 

Dirección y administración en 
Sarmiento 643, Buenos Aires, 
teléfonos 45-1793 y 45-2575, 
Distribución en Buenos Aires, 
Arturo Apicella, Chile 527. 
La dirección no se responsabi- 
liza por los juicios emitidos en 
los artículos firmados que se 
publican en la presente revista. 


en este número 


Este número está dedicado a 
mostrar las últimas realizacio- 
nes en materia de arquitectu- 
ra bancaria en Buenos Aires 
y sus alrededores. Las obras 
que se presentan son: 

Ampliación de la casa 
triz del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, en La Pla- 
ta, realizado por arquitectos 
de la oficina técnica del ban- 
co. (22) 

Nuevo Banco Italiano: Cen- 
tro de Cómputos, por el ar- 
quitecto Jorge O, Valera. (26) 

Nuevo Banco Italiano: su- 
cursal en Belgrano, por el ar- 
quitecto Jorge O. Valera. (30) 

Nuevo Banco Italiano: su- 
cursal en la calle Santa Fe, 
en el barrio Norte, por el ar- 
quitecto Jorge O. Valera. (33) 

Nuevo Banco Italiano: su- 
cursal en Callao y Las Heras, 
por el arquitecto Jorge O. Va- 
lera. (34) 

Banco de Londres y Amé- 
rica del Sur: sucursal en 
Constitución, por Sanchez 
Elía, Peralta Ramos y Agos- 
tini. (36). 

First National City Bank: 
sucursal en la: calle Las Heras, 


La impresión de este número 
terminó el día 13 de setiembre 
de 1968. 


por Sanchez Elia, Peralta Ra- 
mos y Agostini. (37) 

Banco Popular Argentino: 
ampliación de su casa central, 
en Florida y Cangallo, por 
Mario Roberto Alvarez y aso. 
ciados. (38) 

Banco Municipal de la Ciu- 
dad de Buenos Aires: casa 
matriz, en Florida y Sarmien- 
to, por los arquitectos Man: 
teola, Petchersky, Sánchez 
Gómez, Solsona y Viñoly. (42) 

Royal Bank of Canada: ca- 
sa central, en Florida y Can- 
gallo, por el estudio Sydney 
G. Follett y R. Follett. (48) 

Bank of America (proyec- 
to) : casa central, en San Mar- 
tín y Cangallo, por los estu- 
dios Mario Roberto Alvarez 
y Aslán y Ezcurra. (52) 

El número se completa con 
una nota de introducción al 
tema arquitectura bancaria 
(21), con un artículo sobre 
el desplazamiento de la torre 
de Pisa (9) y, en la sección 
diseño, con un trabajo que 
realizó la firma M. E. Villa- 
verde S.A. para una sastrería 
de la calle Lavalle entre Mai- 
pú y Florida. (14) 
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en el próximo número 


na 454 publicará tres obras 
del estudio Mario Roberto Al- 
varez y Asociados: Teatro 
Cervantes, última etapa del 
centro cultural Teatro San 
Martín y edificio para la Bol- 
sa de Cereales. El resto de la 
edición estará dedicado a 
mostrar  recieni realizacio- 
nes en materia de exposicio- 
nes, particularizando en la de 
diseño industrial que está rea- 
lizando el C.I.D.L 


fotografías 


Las fotografías que se publi- 
can en este número deben 
atribuirse así: las de páginas 
9 y 10, UPI; de páginas 14 
y 15, Le Pley; fotografías mú- 
mero 1 a 9, del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires; 
10, R. Sansó; 11, Le Pley; 
12, R. Sansó; 13 y 14, Le 
Pley; 15, R. Sansó; 16, Le 
Pley; 17, R. Sansó; 18 a 25, 
Le Pley; 26 y 27, R. Sansó; 
28 a 30, Le Pley; 31, City 
Bank; 32 a 44, Le Pley; 45 
y 46, R. Sansó; 47 a 56, Le 
'Pley. 


SU PRESTIGIO PROFESIONAL 
ESTA EN EL AIRE 


Cuando proyecta aire acondicionado pone su prestigio profesional en juego. La única manera segura de 
ganar es JANITROL. JANITROL es un acondicionador vertical a gas, individual central, que brinda aire 
caliente (o frio), puro, deshumectado (o humectado), ventilado, dosificado, por conductos. JANITROL 
es infinitamente superior a lo antiguo y a lo que está de moda porque: Se autorregula. Entra rápida- 
mente en régimen. Es económico, funciona a gas. No necesita service. Sus piezas vitales son impor- 
tadas. Ha sido sometido a rigurosos controles en los mundialmente conocidos laboratorios de Midland 
Ross Corp. de los Estados Unidos. Tiene garantía por diez años. 


Proyectar JANITROL es firmar la obra. 


janitrol 
argentina 
s.a. 


Licenciataria exclusiva de JANITROL DIVISION de Midland Ross Corp. de U.S.A. - Paraná 489 - 50 P. - 45-2794 


habitat 
y futuro 


La evolución de las formas de vida y las necesidades del hombre de nuestro tiem- 
po, determinan una evolución paralela en las concepciones arquitectónicas y urbanísticas. 
La Prensa refleja las tendencias actuales y las proyecciones futuras de la arquitectura 
en todos sus aspectos: teoría y práctica, investigación formal, búsqueda y utilización de 
nuevos materiales y nuevas formas de expresión, 

Todos los lunes, notas del más alto nivel informativo y novedades locales y mundiales en 
la Sección Arquitectura y Construcción de 


LA PRENSA 


CARPEN WALL es el revesti- 
miento que valoriza las unida- 
des inmobiliarias. Departa- 
mentos, casas, oficinas, reves- 
tidas con CARPEN WALL 
len mucho más por su finísi- 
ma terminación y por el lujo y 


categoría que adquieren todos 
sus ambientes. Usted no sólo 
ganará con eso. Por su rápida 
colocación, CARPEN WALL 


también le permitirá ahorrar 
horas-hombre y abreviar pla- 
zOS. 


Es un revestimiento que con- 
siste en una gruesa capa viní- 


E E llS 


lica, montada sobre una resis- 
tente base de celulosa y trata- 


da especialmente para impedir 
hongos y moho. Se elabora 
con los materiales y las téc- 
nicas más modernas en los 
establecimientos mayores del 
mundo en su tipo. CARPEN 
WALL se elabora en CARPEN- 
TER... y está garantizado por 
CARPENTER. 


Revestimiento 


Solicite informes: 
45-9493, 45-9452 y 46-0703 


Carpen Wall 
tiene la propiedad 
de valorizar 
cualquier propiedad 
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PUBLIMEN 


SCHÁRER 


a la vanguardia en instalaciones 
de seguridad bancaria. Proveedores de los 
principales bancos del país, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay 


Los modernos tesoros Schárer 
instalados en el nuevo edificio del 
Banco Popular Argentino son un 
alarde de la técnica por su seguri- 
dad, y además guardan armonía 
con las lineas arquitectónicas más 
modernas. 


Los nuevos tesoros de la Casa 
Matriz del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, del que Schárer 
es proveedor desde 1907, así como 
los primitivos, fueron construidos 
especialmente por esta firma. 


El Buzón para Depósitos a To- 
da Hora instalado por Schárer en 
la Sucursal Las Heras del First Na- 
tional City Bank constituye la últi- 
ma palabra en eficiencia y diseño 
industrial. 


N CAJAS DE SEGURIDAD PA- 
RA ALQUILER PROVISTAS DE CE- 
RRADURAS DE CAMBIO AUTO- 
MATICO, CON LOS FRENTES 
RECUBIERTOS DE ACERO INOXI- 
DABLE, QUE REDUCE A CERO EL 
COSTO DE MANTENIMIENTO. 


N RECEPTOR DE DEPOSITOS 
PARA AUTOMOVILISTAS CON 
TRASLADO INMEDIATO DE LOS 
VALORES AL TESORO. Prolonga 
los servicios del Banco hasta el 
cordón de la vereda durante las 
24 horas del día. 


NM CERRADURAS DE SEGURI- 
DAD DE COMBINACION NUMERI- 
CA Y DE TIEMPO IMPORTADAS. 


NM VENTANAS BLINDADAS PA- 
RA DEPOSITOS DE AUTOMOVI- 
LISTAS (DRIVE-IN). Una virtual so- 
lución para resolver el creciente 
problema del estacionamiento. 
Otra contribución de Schárer para 
acrecentar el servicio de los ban- 
cos modernos. 


PREMIOS OBTENIDOS 

EN EXPOSICIONES NACIONALES 
E INTERNACIONALES: 

1909 - MEDALLA DE ORO 

Exp. Internacional de Londres. 
1910 - GRAN DIPLOMA DE HONOR 
Exp. Industrial del Centenario. 
1924 - GRAN PREMIO Y DIPLOMA 
DE HONOR Exp. de la Industria 
Argentina Bs. As. 

1925 - GRAN PREMIO DE GRUPO 
Y MEDALLA DE ORO. Exp. 
Internacional de Bolivia, La Paz. 
1927 - GRAN PREMIO DE HONOR 
Exp. Panamericana de Arquitectura 
1928 - MEDALLA DE ORO 

Exp. Comunal de Artes Aplicadas 
Industriales. 

CONFIANZA QUE SE 
TRANSFORMA EN FE... 

FE QUE ES SEGURIDAD! 


SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 


Fabricantes de Instalaciones 

de Seguridad Bancaria 

Maipú 710/12 Buenos Alres 
Nuevos Teléfonos 392-2231/7271 


Señor 


INGENIERO 
ARQUITECTO 
CONSTRUCTOR 


LO QUE UD. NECESITABA PARA SUS OBRAS: CALIDAD, 
DISTINCION Y MAYOR SEGURIDAD EN SU USO 


en hierro fundido esmaltado blanco y colores 
concebida y realizada por F.A.S. como un aporte más 
a través de 25 años de experiencia a la modernización 
y perfección en el aspecto funcional de artefactos 
Sanitarios. 


FABRICA ARGENTINA DE SANITARIOS 


PERU 1067 - Tel. 34-7921 y 30-0911 - BUENOS AIRES 


1,50 » 


CARACTERISTICAS 
MEDIDAS: 


1,50x0,70 cm 


1 SO_ 
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Fondo antideslizable que evita los resbalo- 
nes tan peligrosos en las bañeras comunes. 


Ñ 14) 
Con receptáculo integral Respaldo inclinado y formato 
para ducha. interior anatómico y más am- 


plio que las demás bañeras 
y otras ventajas más que 
comprobará con su uso. 


Baño de asiento e inmersión. 


Discusiones sobre cuándo caerá la torre más famosa del mundo 


Todos los años la torre de Pisa se inclina un poco más, y todos los años un equipo de expertos de la Uni- 
versidad de Pisa mide el aumento de dicha inclinación. Casi todos los años, y a veces más a menudo, hay 
predicciones de que la torre se inclinará demasiado y que caerá. Esta vez se ha acentuado mucho. El autor 
de esta nota, William F. Sunderland, estaba en el lugar, antes de la llegada de los turistas, para presenciar 
esta medición de la pintoresca Piazza dei Miracoli. A continuación se resume un informe detallado de la 


extraña controversia acerca de esta famosa construcción. 


La torre inclinada de Pisa 
parece sólida y casi firme a 
la fría luz del amanecer, aun- 
que algo perdida cuando no 
está rodeada por los turistas- 
fotógrafos habituales, La pin- 
toresca Piazza dei Miracoli 
está desierta. Hay solamente 
seis hombres reunidos alrede- 
dor de un instrumento de ex- 
traño aspecto estacionado so- 
bre el césped húmedo a cierta 
distancia de la torre. Se oye 
la constante repetición de nú- 
: 564... 42,528... 
11,093. Se está efectuan- 
do la medición anual del au- 
mento de la inclinación de la 
torre, medición que comprue- 
ba cuánto más cerca está de 
caer al piso en escalas de 
mármol blanco. 


La operación es supervi- 
sada por Silvio Ballarin, de 
la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Pisa, a 
cuyo cargo está la medición 
anual (el primer viernes des- 
pués del 17 de junio, día de 
San Ranieri, patrono de la 
ciudad de Pisa). La torre lo 
fascina, pero se niega cuida- 
dosamente a intervenir en dis- 
cusiones relacionadas con el 
tiempo que falta para que cai- 
ga. “Sería algo precipitado 
afirmar que ha de caer ma- 
ñana o cualquier otro día; en 
este mundo no se puede pre- 
decir qué pasará. Contestar 
es imposible.” 


Cuatro días después, el pro- 
fesor terminó sus cálculos ba- 
sados en las cifras del teodo- 
lito, instrumento que se utili- 
za para las mediciones y ex- 
plicó: “El baricentro de la 
torre está ahora a 4,484 me- 
tros de su centro, cerca de 
un milímetro más lejos que 
el año pasado. Esta cifra coin- 
cide con el aumento anual 
promedio de la inclinación, 
de modo que no parece ha- 
ber peligro inmediato. Habrá 
que preocuparse cuando la 
inclinación aumente con más 
rapidez.” 


La torre inclinada de Pisa 
no fue construida para ser 
una torre inclinada. A Bona- 
nno, arquitecto florentino de 
quien se dice que fue el me- 
jor constructor de su época, 
se encargó la construcción de 
una torre campanario para la 
ciudad, La piedra fundamen- 
tal fue colocada el 10 de agos- 
to de 1174, fecha aún visible 
bajo el dragón en un frisco 
a la derecha de la entrada. 


EAISA E o Fardesca, intentó extraer 
Notas de la inclinación de la torre con respecto a la perpendicular. bombeo el agua del E 


Lamentablemente —o por 
suerte ya que la torre es hoy 
fuente de la industria del tu- 
rismo de Pisa— Bonanno no 
calculó la resistencia del sue- 
lo de fundación. Dado que el 
terreno de la parte superior 
era firme, pensó que también 
habría terreno firme hasta 
una buena profundidad. Pasó 
por alto el hecho de que Pisa 
está a solamente dieciseis ki- 
lómetros de la costa y que la 


Piazza dei Miracoli está a 
dos metros sobre el nivel del 
mar. Debajo de la capa firme 
de terreno, hay agua. 


En 1185 Bonanno había 
construído hasta el tercer pi- 
so de la torre y el efecto del 
error de cálculo ya estaba a 
la vista. La torre comenzó a 
inclinarse y Bonamno aban- 
donó la obra. Pero Pisa se- 
guía queriendo su torre, de 
modo que en el año 1275 otro 
arquitecto, Giovanni Di Simo- 
ne, comenzó a agregar los 
otros tres pisos y medi hi 
Simone intentó corregir la in- 
clinación — construyendo — sus 
pisos con una inclinación en 
dirección opuesta, pero el re- 
sultado fue una torre con for- 
ma un poco parecida a una 
banana. Cuando Guillermo de 
Innsbruck completó la torre 
en el año 1350 agregando la 
última mitad del séptimo piso 
y el campanile, había ya una 
inclinación de 25 centímetros. 
La inclinación siguió aumen- 
tando durante los siglos si- 
guientes. No fue hasta 1918 
que G. Cicconetti de la Uni. 
versidad de Pisa, comenzó a 
efectuar mediciones anuales; 
mediciones que se han segui- 
do haciendo con sólo pocas 
interrupciones, Durante ese 
tiempo, la inclinación mayor 
fue verificada en 1934-35, lap- 
so en que la torre se inclinó 
6.4. milímetros. 

Ballarin explicó que el au- 
mento de la inclinación se de- 
bía probablemente a otro de 
los bien intencionados inten- 
tos para impedir que la torre 
se inclinará más. Se inyectó 
hormigón en el terreno, con 
la esperanza de que sostuviera 
las bases. Aparentemente el 
resultado fue opuesto al que 
se buscaba. Un intento ante- 
rior, realizado en 1838-39, 
tuvo resultados similares, Un 
miembro de la importante fa- 
milia de Pisa, un señor Ghe- 

ó Por 
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bajo la torre, pero interrum- 
pió su trabajo cuando la to- 
rre comenzó a inclinarse con 
mayor rapidez. 

“Hubo años —dijo Balla- 
rin— en que la inclinación 
ha sido levemente menor. No 
puedo explicarlo, pero me 
atrevo a decir que se trata de 
un error o humano o mecáni- 
co en la medición. Hacemos 
lo posible por eliminar erro- 
res repitiendo la medición 
nueve veces, pero aún así pue- 
de haberlos”? Agregó: “Nos 
interesa la tendencia general 


El equipo en pleno trabajo en la Plaza de los Milagros, de madrugada antes de que lleguen los turistas 


más que el resultado especí- 
fico de cada año, o sea la ve- 
rificación de que la torre con- 
tinúa inclinándose cada vez 
más.” Se encogió de hombros 
cuando se mencionó el nom- 
bre de Ugo Colonetti, pero 
las sonrisas de los colabora- 
dores de Ballarin indicaban 
que no hacen buenas migas. 
Colonettí, presidente eméri- 
to del Consejo Nacional de 
Investigaciones, sostiene que 
el primer viento fuerte po- 
dría voltear la torre y que 
fuertes vientos ocurridos re- 


cientemente habían movido la 
torre lo suficiente como para 
merecer una nueva medición. 
A propósito de esto, Ballarin 
dice: “siempre hubo viento 
en Pisa. Además, algunas 
bombas casi acertaron sobre 
la torre durante la segunda 
guerra mundial y, a pesar de 
las explosiones, permaneció 
de pie, de modo que no creo 
que un poco de viento la de- 
rribe.” 

Aparentemente la opinión 
de Colonetti y otros que pien- 
san como él que alzo debe 
hacerse para evitar que la to- 
rre caiga, ha de prevalecer, 
Por una parte, porque pueden 
mostrar datos científicos tan 
sorprendentes como el propio 
fenómeno Torre. Cuando la 
torre fue edificada cargaba 
aproximadamente cinco kilo. 
gramos por centímetro cua: 
drado, carga que. ses 


n las 
normas modernas, resulta des- 
de ya excesiva, Poc 


arqu 
tectos o ingenieros modernos 
admitirían una c 
de un kilogramo, aún sobre 
terreno firme. La inclina 
de la torre ha hecho que la 
distribución de las cargas sea 
tan despareja que hoy día el 
lado sobre el cual se inclina 
carga unos diez kilogramos 
por centímetro cuadrado, 

Como la torre se inclina 
más y más, su centro de gra: 
vedad se mueve también en 
la dirección de la inclinación, 
de manera que la estructur 
comenzará a moverse proba- 
blemente con bastante rapi- 
dez a medida que se acerque 
el punto de peligro, Aunque 
algunos expertos, como Ba: 
llarin, predicen que si la to- 
rre se deja tal como está 
quedará en pie otros cien 
años, las prevenciones de Cc 
lonetti. parecen merecer ma- 
yor respeto. 0 


William F. Sunderland. 


Silvio Ballerían con su teodolito. 


es 
la nueva forma 
de escribir 


En el siglo XX y medio, ya no basta con escribir a máquina. Hay que darle al mensaje 
personalidad, distinción, belleza. Y debe ser escrito sin esfuerzo. 
Por eso hoy no puede hablarse simplemente de dactilografía, sino de 


TEKNESCRITURA 


Eso sólo se consigue con la 


OLIVETTI TEKNE 


que permite simultáneamente: 
e Realizar más y mejores escritos. 

e Mejorar la presentación de toda la correspondencia, 
jerarquizándola y personalizándola. 
e Escribir largas jornadas sin fatiga. 


Olivetti Argentina S.A. 


Pídala en demostración, sin compromiso, por una semana. 
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Ciudad Universitaria - Pabellón de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en que se emplearon perfiles de “CAMALSI AGS" es- 
pecialmente fabricados por CAMEA S.A.J.C. para la firma SCULPONIA ARGENTINA S.A. 


110 toneladas 
de aluminio Camea 
para construir futuro. 


El aluminio, metal de nuestro siglo, 
se hace presente en la industria 
de la construcción, contribuyendo 
a levantar aulas universitarias 
para los científicos del mañana. 
Aluminio es ya sinónimo de 
estructuras, cerramientos, tabiques, 
cielorrasos, marquesinas, 
Carteles, escaleras, puentes, 
revestimientos, etc. 
Y CAMEA es sinónimo de aluminio, 
a través de su amplia linea 
de productos: 
* perfiles estructurales 
* perfiles standard para carpinteria 
+ perfiles exclusivos 

para carpinteria 
* barras y planchuelas 
chapas lisas, gofradas, 
acanaladas, etc. 


TAMBIEN CALIDAD CAMEA 

En laminados, extruidos, 
trafilados, cableados, de: aluminio 
y aleaciones, cobre y latones 
Papel de aluminio puro y 
compuesto, envases de aluminio, 
pomos de plomo estaño 


aluminio 


CNE 


El metal de nuestro siglo para 
construir futuro 


CAMEA S.A.I.C. 
Belgrano 884 . Buenos Aires 
Tel. 33-1091 - 34-8464 
Distribuidores en Capital y Gran Bs. As: 
Casa del Aluminio S.A. y Market MetalS.A. 
Distribuidor en el Interior:La OxigenaS.A. 


Un nuevo mundo 
para 
trabajar en él 


El sistema Action Office 

de Herman Miller le brinda un nuevo 
clima, que apoya y estimula su 
capacidad de trabajo. Sus líneas 
singulares y la diversidad de sus 
elementos han sido diseñados por 
George Nelson a la medida de sus 
necesidades. 


Si Ud. trabaja sentado, 

vea Action Office. Si Ud. trabaja 
parado, vea Action Office. Si a Ud. 

le deleita trabajar enroscado, 

vea Action Office; cualquiera sea 

su postura, Action Office lo 
estimulará y podrá seguir estudiando, 
trabajando y gratificándose con él. 


Vea Action Office. 
Visite nuestro local, somos sus 


exclusivos vendedores de soluciones 
Herman Miller. 


de la COLECCION 
HERMAN MILLER 


COLECCION SCA 
Ecuador 1381 
Teléfono 85-0185 
Buenos Aires 
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Villaverde S. A., por 
lio de su departamen- 


arquitectura y equipa: uno 
tuvo a 


» del lo- visual, e 


'ancia 


como 


ación, lo| 
ii local en unj 


que com 
todo ar 


grado, 
logró a través del uso 


dades y una 
nada por la ed 
local obligaron a 


general de luz fría un valor 
detenido estudio del proyecto, — óptimo de iluminación al nivel 


PEREA | | 
a a) e | 


A 


Arriba, entrepiso; abajo, planta baja (hay un sótano): 
largas; 3, bonetería; 4, trajes; 5, pantalones; 6, probadores; 7, 
8, patio con fuente; 9, administración. Escala 1: 250 


ramentos, carpinterías de ma- 
dera y metal y cerramientos 
de frente e interiores con ele. 
mentos preponderantes como 
los vitraux de vidriera, el he- 
[ción comercial. rraje de la entrada, los balus- 

La decoración fue armada — tres de escalera, los trabajos 
Isobre un fondo neutro de pa- de pátina sobre el esculpido 


ldel plano de trabajo; acent 
le luz en lugares predetermi- 
ados para destacar tratamien- 
los y terminaciones dieron al 
local calidez, pese a su fun- 


1, cortes de tela; 2, prendas 


empaque y caja; 


de piedra y marquesina de 
cobre y el techo luminoso ar- 
mado con vigas de madera y 
placas de acrílico, que se des- 
tacan sobre el mismo y sirven 
para dar a la obra el carácter 
que la define. El carácter es 
el resultado de la fusión de 


elementos clásicos con valores 
modernos acordes con las ne- 
cesidades del todo; no se de- 
fine dentro de un estilo o 
época determinados sino que 
es la expresión de una men- 
talidad que trata de aunar lo 
estético con lo funcional. e 


TS; 
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SUBLIME la cl que está en órbita!! 


E CAL AEREA HIDRATADA 
PROCEDENCIA. EN BOLSAS l 


; DE PAPEL TRES PLIEGOS 
CAPDEVILLE (Mendoza) CON 30 Kgs. 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. 


Av. de Mayo 633 - 3er. piso - Buenos Aires - T. E. 30-5581 
C. Correo N* 9 CORDOBA - T. E. 36431 - 36434 - 36477 
C. Correo N* 50 MENDOZA - T. E. 14338 


Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito) 


También el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires nos ha confiado sus instalaciones de acondicio- 
namiento de aire. 


TERMECO Distribuidores para la Argentina -de Westinghouse Air Conditioning Division 


SAS Av. BELGRANO 1724 - T.E. 37-8792, 8814 y 8824 - Buenos Aires 


OBRA 4935/0 BANCO MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 


TABIQUES MODULARES 


Costanzo y Carmona 


Sociedad Anónima Maderera Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria 
Una empresa instalando empresas 
Lavalle 375 - T. E. 31-2100 - 31-9453 


Banco de la Provincia 

de Buenos Aires Casa Matriz - 
La Plata, cuya arquitectura 

ha sido realizada por los 
arquitectos: Jorge Pomar - Alfredo 
Sarmiento y Alberto Roca. 


modulor.... 


especialistas en iluminación han 
colaborado en el diseño, el cálculo 
luminotécnico y la fabricación e 
instalación de estos elementos, 
producidos en su planta industrial 
de Elpidio González 4068-4070-84, 
Buenos Aires, teléfonos 67-8720 - 
67-9356 - 3226 - 8678 y 69-1940. 


VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS 


S.A.1.C.1. y F. 


MOSAICOS 


LOSETAS Y ESCALERAS 
EN MARMOL RECONSTITUIDO 


Distribuidores: 


MAYOLICAS “SAN LORENZO” 
OPALINAS “HURLINGHAM” 
MOSAICOS CERAMICOS “RIO NEGRO” 


En el Banco de Canadá, publicado en este 
múmero, hemos provisto mosaicos y escaleras 


Av. Federico Lacroze 3335 — T. E. 54-1868/0158 
Buenos Aires 


L. STERMAN 


S.A.C.1.F. 


e INSTALACIONES SANITARIAS 
e GAS DOMICILIARIO E INDUSTRIAL 


e SERVICIOS CONTRA INCENDIOS 


PERU 84 TEL. 34-6041/43 


SR. ARQUITECTO - SR. INGENIERO 


Para sus obras de categoría, aptique 


ma-D-ko 


MADERAS DECORATIVAS - REVESTIMIENTO 
DE MADERA NATURAL PARA INTERIORES 


En los Bancos: 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 
y Popular Argentino, 
publicados en este número, 
hemos instalado 
Matafuegos ABO, 
pisos de goma 


y Linoleum importado 


ABO 


DE LANGER Y SALAMON S. R. L. 


PISOS VINILICOS . GOMA . LINOLEUM - 
REVESTIMIENTOS 


Paraguay 643 — To. piso — Tel. 325562 -32-5735 


MA-DECO — Río Bamba 436, 8” — Tel. 49-6568 
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[CHAPAS PERFORADAS 
METAL DESPLEGADO 
TEJIDOS vnzosos pseños 


ESPECIALISTAS 
CONSULTENOS 


BOZZI HNOS. sa:c.cs BN 
LE 


Mosaicos 
Mármoles Reconstituidos 
Pavimentos de goma “Pirelli” 


Placas Cerámicas “Río Negro” 


Administración 
Av. Pte. FIGUEROA ALCORTA 3525 - TEL. 71-5827 
Fábrica 


JERONIMO SALGUERO 3312 TEL. 71-5809 


UNA OBRA 
PENSADA Y EJECUTADA 


POR DECORADORES 


M. E. VILLAVERDE S.A. 


Miembro del American Institute 
of Interior Designers U.S.A. 


DEPTO. DE ARQUITECTURA Y 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 


JUNCAL 3453 TEL. 71-2589 


TAMBIEN en los PRINCIPALES 


BANCOS 


se prefiere “CLIMA IDEAL” 


PRIMER NOMBRE MUNDIAL EN AIRE ACONDICIONADO 


67 AÑOS DE EXPERIENCIA 


L 4 es 


ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES: 


BANCO ALEMAN TRANSATL. (Suc. V. Ballester) BANCO LONDRES (Central y 7 suc) BANCO NUEVO ITALIANO (Central y 6 suc) 
BANCO ARGENTINO DE COMERCIO BANCO MENDOZA BANCO POPULAR ARGENTINO 

BANCO AVELLANEDA BANCO MONSERRAT (Rosario) BANCO PROVINCIA BS. AS. 

BANCO BOSTON BANCO MUNICIPAL BS. AS. (Central y Suc. San Martín) 

BANCO CANADA (Centro Comp. Electr) BANCO PROVINCIA SANTA FE (Rosario) 
BANCO CENTRAL (Central y Centro Comp. BANCO NACION ARGENTINA BANCO SIRIO LIBANES 

Electr,) (Central y 4 suc) (Central y suc. Canning) 


BANCO CITY (Central y 6 suc) 
BANCO DEL ESTE 
BANCO ENTRE RIOS 


BANCO ESPAÑOL (Central y suc.) 
BANCO FRANCES E ITALIANO IE K 
(Central y 4 suc.) Arca 


BANCO GALICIA (Centro Comp. Electr.) 
BANCO GANADERO ARGENTINO PIONEROS DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA ARGENTINA 


BANCO HIPOTECARIO NACIONAL (Central y Sarmiento 1236, Buenos Aires Teléfono : 35-2076 
Centro Comp. Electr.) 


BANCO ITALIA Y RIO DE LA PLATA 
BANCO ITALO BELGA Sistemas Centr: e Equipos ingivicu: 
. Ciimatizadores Compactos 
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ARQUITECTURA 
BANCARIA 


Hace pocas semanas un 
pequeño empresario porte- 
ño explicaba las razones 
que lo llevaron a dejar un 
banco para utilizar los ser- 
vicios de otro: cuando co- 
metía un error en un en- 
doso, una tradicional insti- 
tución bancaria le enviaba 
por correo el cheque, anu- 
lado, y le debitaba en la 
cuenta cien pesos en con- 
cepto de gastos incurridos 
(¿0 multa?). El simple 
error obligaba al pequeño 
empresario a solicitar al 
deudor la emisión de un 
nuevo cheque y reiniciar 
así todo el trámite. Ahora 
utiliza el servicio del Ban- 
co de Londres y América 
del Sur donde, cuando se 
equivoca en algún endoso, 
lo llaman por teléfono y le 
piden que vaya a corregir- 
lo para no interrumpir el 
trámite que sólo se detie- 
ne, así, algunas horas. 
El pequeño empresario 
saca una sencilla y válida 
conclusión: “en la vida 
actual los bancos deben 


estar a disposición del pú». 


blico y no el público a 
disposición de ellos”. 

En realidad, esto que 
hasta tiempos muy recien- 
tes no se pronuncia en la 
Argentina, es ya cosa de 
varias décadas en otros 
países del mundo, incluso 
en países latinoamericanos 
donde “los gerentes de 
banco suelen salir corrien- 
do a la calle para pescar 
un cliente”, según opinión 
de un conocedor. 

El nuevo ritmo ya lle- 
gÓó a nuestro país y hace 
aproximadamente un año 
un ciudadano recibió la 
visita de un empleado del 
Banco Popular Argentino 
quien le dio una precisa 
explicación de los benefi- 
cios que produce tener di- 
nero invertido en los dis- 
tintos negocios que capita- 
nea esa casa bancaria. Ele- 
gantemente, no aludió a 
unos pocos millones de 
pesos, producto de un pre- 
mio de lotería que aquel 
ciudadano había deposita- 
do transitoriamente en 
cuenta corriente. 

Lo cierto es que aquí, 
como en todo el mundo 
capitalista, los bancos han 
salido a la calle a conse- 
guir materia prima para 


vender producto elaborado 
como cualquier otro ela- 
borador. En este caso, di- 
nero, 

Medidas de gobierno re- 
lativamente recientes ace- 
leran el proceso. Tal el ca- 
so de las reducciones del 
lamado “encaje mínimo”. 
La medida se tomó para 
que el dinero argentino 
trabajase, y resultó. 

Nuevas modalidades per- 
mitieron a los bancos 
abrir cuentas especiales, 
cuentas hipotecarias, cuen- 
tas de participación de di- 
verso tipo. Los bancos 
quedaron como deposita- 
rios de los fondos de so- 
ciedades que administran 
los fondos comunes de in- 
versión. 

Por otro lado la gran 
expansión demográfica del 
conglomerado urbano por- 
teño y la expansión cuan- 
titativa de la circulación 
monetaria, hicieron que el 
dinero se alejase del cen- 
tro bancario tradicional de 
la ciudad y los bancos, 
precisados de ir hacia don- 
de el dinero está para en- 
contrarlo y colocarlo, se 
vieron obligados a crear 
sucursales en todos los 
rincones de la ciudad. 

Compromisos internacio- 
nales y requerimientos del 
ineludible desarrollo eco- 
nómico del país determi- 
naron que la vieja prohi- 
bición de crear nuevas 
empresas bancarias queda- 
ra de lado y comenzaron 
a llegar bancos extranje- 
ros y a crearse arge 

El desarrollo de reg 
nes marginales, gener 
mente basadas en determi 
nado tipo de actividad i 
dustrial, productiva o co- 
mercial, llevó a la crea- 
ción de “bancos regiona- 
les” u orientados hacia 
sectores concretos. 

La tradicional compe- 
tencia entre bancos ha to- 
mado, en consecuencia, en 
los últimos años, un giro 
popular y vieron que de- 
bían usar los estimulantes 
que normalmente usan las 
industrias y los comercios 
competitivos. Y la arqui- 
tectura fue uno de esos ele- 
mentos estimulantes. 

El banco es un negocio. 
Y, además, un buen nego- 
cio, con dinero suficiente 
como para construir su- 
cursales y rehacer casas 
centrales. 

Por ley, un banco no 
puede tener en propiedad 


más inmuebles que aque- 
llos que se destinan al 
funcionamiento de sus ac- 
tividades específicas. Si ha 
de querer demostrar al pú- 
blico su potencia por la 
vía edilicia, no le queda 
más recurso que concen- 
trar su esfuerzos sobre sus 
propias casas centrales y 
sus sucursales. 

Agréguese que, en gene- 
ral, los requerimientos de 
una casa bancaria siguen 
siendo, a pesar de la nueva 
tendencia a identificarla 
con un simple edificio de 
oficinas, bien distintos de 
los requerimientos de una 
casa de negocios corriente. 
No le es fácil a un banco 
alquilar un local y arre- 
glarlo: debe construirlo, o 
reconstruirlo totalmente. 
La ley de propiedad en 
horizontal le había abierto 
un nuevo camino. 

Su necesidad de compe- 
tir y expandirse, el hecho 
de que tengan dinero, de 
que no puedan construir 
sino para su propio uso y 
de que sus requerimientos 
sean específicos, fueron los 
factores que convirtieron a 
los bancos en buenos clien- 
tes de los arquitectos ar- 
gentinos. 

El proceso del desarro- 
llo bancario comienza en 
la Argentina hace unos 
tres lustros. 


Coincidentemente, en 
1954 ya estaba en funcio- 
namiento el edificio que 
Skidmore, Owings y Me- 
rril habían diseñado para 
la Manufacturers Trust 
Company, en Nueva York. 
Rompiendo con todas las 
tradiciones en materia de 
edificación bancaria ha- 
bían hecho una caja de 
vidrio y aluminio con un 
planteo de flexibilidad 
nunca visto hasta entonces, 
Para los mismos años, 
Jórn Utzon estaba proyec- 
tando el edificio para el 
Banco Melli, de Teherán, 
concentrando todos los ser- 
vicios en L sobre dos me- 
dianeras y dejando plena 
libertad al resto bajo una 
cubierta luminosa unifica- 
dora. 

Fue en esa época en que 
se afirmaron los nuevos 
principios arquitectónicos 
del banco moderno: flexi- 
bilidad en la composición; 
atractivo publicitario en el 
exterior; imagen de segu- 
ridad dada, no ya por el 
grosor de las paredes sino 
por la riqueza manifiesta 


en el edificio; y 
“familiaridad” en el 


El proceso de expansión 
bancaria y la consecu 
modificación mental del 
banquero, pusieron a prue- 
ba la capacidad creativa de 
los arquitectos argentinos 
cuando las corrientes in- 
ternacionales de avanzada 
estaban ya en condiciones 
de brindarles las guías bá- 
sicas de su acción. 

Al final de los años “50 
comienzan a surgir los 
primeros ejemplos argenti- 
nos (Cooperativa de Cré: 
dito del Norte, en Tucu- 
mán, por J. Lassaleta y J. 
C. Viola; arreglo de un 
local para el Bank of Ame- 
rica, por M. L, Levisman 
y G. Clusellas con J. J. 
Solsona por asesor; etcé- 
tera). La eclosión se pro- 
duce en 1962 (sucursales 
suburbanas del Nuevo 
Banco Italiano, con M. R. 
Alvarez, y del Banco de la 
Provincia de Buenos Ai. 
res). 

na 418, de setiembre de 
1964 (ver también na 419, 
de octubre) presenta un 
panorama de las realiza- 
ciones de los anteriores 
ro años en materia de 
seño de locales banca- 
rios y nueve de las diez 
obras mostradas anuncian 
que se está asimilando el 
nuevo criterio guía. Se 
agrega allí el proyecto pa- 
ra la sucursal Junín y San- 
ta Fe del Banco de Lon- 
dres y América del Sur, de 
Sanchez Elía, Peralta Ra- 
mos y Agostini con Clo- 
rindo” Testa, cuya obra 
realizada se publica poco 
después en na 426. 

Y entre una y otra pu- 
blicación es necesario apu- 
rar la presentación del 
Banco de Tokyo, por As- 
lán y Ezcurra (na 424) y 
The First National City 
Bank, sucursal Flores, por 
Sanchez Elía, Peralta Ra- 
mos y Agostini (na 426). 
Podría aventurarse que 
esas publicaciones están 
mostrando la actividad de 
una etapa inicial de la gran 
eclosión que comenzaba a 
producirse. 

A fines de 1966 las prin- 
cipales revistas argentinas 
dedicadas a la arquitectu- 
ra y la construcción se 
precipitaron para publicar 
sin la menor demora y con 


(Continúa en-váz. 63) 
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BANCO PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 


Proyecto: arquitectos Jorge Po- 
mar, Alfredo M. G. Sarmiento 
y Alberto F. Roca, de la Oficina 
Técnica del Banco de la Provin- 
cia de Buenos Aires bajo la je- 
fatura del arquitecto Adolfo Justo 
Estrada. Dirección de obra: ar- 
quitectos Alfredo M. G. Sarmien- 


ingeniero Arturo Big- 
noli, ingeniero Enrique P. Videla, 
Estudio lorio y Lázzaro, Estudio 
Esprinel, ingeniero Luis Bottelli 
y Helvio Campini. Empr 
tructora: Jaime B, Coll, 
ción: calle 6 entre 46 y 47, La 
Plata. Carácter de la obra: am- 
pliación de la casa matriz del 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y oficinas para la sección 
crédito hipotecario, utilizando los 
jardines que rodean al viejo edi- 
lo academicista. Superficie cu= 
10.000 metros cuadrados. 


1966. Fecha de terminación: se- 
tiembre de 1968, 


ed 


Hay sótano de máquinas; sub- 
suelo con estacionamiento pa- 
ra sesenta automóviles, cajas 
de seguridad y un muevo te- 
soro; planta baja para aten- 
ción de público (pago a em- 
pleados públicos y clases pa- 
sivas) ; tres plantas suceptibles 
de ser subdivididas por tabi- 
ques modulares transforma- 
bles y un cuarto piso para 
funcionarios ya parcialmente 
compartimentado. La escalera 
central es para el público y 
las laterales para personal. 
Hay conexiones con la casa 
vieja en las plantas subsuelo, 
baja y tercera, 

El cuerpo de ascensores tie- 
ne cuatro unidades multivol- 
taje con maniobra automática 
selectiva. Hay calefacción por 
piso radiante y, en algunos 
sectores, se reforzó con tabi- 
ques radiantes. 

La estructura es de hormi. 
gón armado. 

El tratamiento exterior se 
realizó con hormigón a la vis- 
ta conjugando estructura con 
parasoles. Interiormente se de- 
jaron a la vista todos los ele- 
mentos verticales portantes. La 
carpintería exterior es de alu- 
minio con cos 
de raulí incorporadas. En 
Planta baja hay paños tras- 
parentes combinados con otros 
de mármol traslúcido. Los so- 
lados son, en oficinas, de go- 
ma y en lugares públicos, de 
gres cerámico blanco de for- 
ma exagonal. Hay carpintería 
interior metálica con paños de 
madera enchapada, y mármol 
lunel en los paliers. 


Escala 1:500 


7, conexión para empleados con el 


l, accesos; 2, salones de operaciones; 3, vestíbulo de público; 4, circulaciones de empleados con cabinas telefónicas; 5, hall 
de conexión con el edificio existente; 6, mayordomí: 


edificio existente; 8, cafetería. 
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NBI - UN CENTRO 
PARA COMPUTOS 


Proyecto y dirección de obra: ar- 
quitecto Jorge O, Valera, con la 
colaboración de Roberto Nantón 
(h) y de Mario Nantón. Asesor 
ingeniero Arturo Big: 
Conductor 
ingeniero Eduardo 
Empresa constructora: Peter: 
Thiele y Cruz, S.A, Ubi 
Venezuela 540, Buenos 
Superficie cubiert: 1.100 me- 
tros cuadrados. Fecha de proyec- 
to: febrero 1967. Fecha de ter- 
: agosto de 1968, Ca- 
de la obra: edificio para 
ubicar, exclusivamente, un centro 
electrónico de procesamiento de 
datos para el Nuevo Banco Ita- 
liano con previsión de construir 
ampliación futura sin entorpecer 
la actividad de las computadoras. 


do a alojar las máquinas com- 
putadoras y sus servicios, ha- 
biendo sido exigencia funda- 
mental la necesidad de crear 
un clima sin altibajos para 
todos los días y todas las no- 
ches del año de manera que 
no perjudicara la marcha de 
los delicados artefactos, El 
proyecto previó la creación de 
una trama generatriz para la 
sustentación espacial de los 
distintos elementos, materiali- 
zada por un sistema modular 
unificado, incorporado algu- 
nas veces a la estructura. Una 
claraboya de acceso al sótano 
permite la entrada y 
de máquinas sin contratiem- 
pos. 
áreas netas producto del si 
tema de erección de la estruc- 
tura que fue premoldeada. Un 
núcleo vertical bien acusado 
actúa como caja de ascensor 
y palier de piso. Los servici 
sanitarios, vinculados a la 
culación en los medio-niveles, 
mantienen privacidad sin afec- 
tar la claridad del partido, 

Un equipo compacto de ai 
re acondicionado automatiza- 
do en su funcionamiento so- 
luciona el problema del clima 
constante. Tiene retornos que 
ados con: ilumina- 
'ación de baja ten- 
sión y absorción acústica. Hay 
¡ón de energía por dos 
y usina parque móvil, 
ador de tensión y fre- 
cuencia con equipo de repues- 
to, registrador horario de con- 
sumo eléctrico y tablero mo- 
dulado. 

Como fue requerimiento 
principal la celeridad de la 
ejecución para la puesta en 
marcha del programa, y en 
vista de la complejidad del 
problema de instalaciones, se 
optó por un montaje de pi 
zas en seco. La técnica de 
construcción, íntimamente li- 
gada al proyecto, fue conside- 
rada hasta las últimas conse- 
cuencias adoptándose, en ge- 
neral, soluciones radicales. El 
núcleo frontal de circulaciones 
verticales arriostra la estruc- 
tura. Se logró un salón am- 
plio y sin columnas apto para 
soportar sobre-cargas del or- 
den de 1,5 toneladas por me- 
tro cuadrado. 


1, baño privado; 2, sala de con- 
ferencias; _3, programadores; 4, 
analistas; 5, organización y méto- 
dos; 6, archivos; 7, tablero eléc- 
trico; 8, salita de reuniones con 
un despacho a cada lado; 9, ves- 
tíbulo de ascensores con conmuta- 
dor; 10, pasaje de conductos de 
aire acondicionado; 11, acceso; 
12, espera; 13, local guillotina; 
14, mantenimiento de computa- 
dor; 15, tableros repetidos y eléc- 
trico seccional; 16, salón computa- 
dor; 17, tapa metálica hacia el 
sótano; 18, playa de estaciona- 
miento en el retiro; 19, equipos 
de aire acondicionado; 20, tablero 
general de electricidad; 21, local 
de bombeo; 22, local anti-incendio 
y archivo desplazable; 23, depósi 
to; 24, cocina y comedor. Escala 
1:500 
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NBI - SUCURSAL 
PARA BELGRANO 


Proyecto y dirección de obra: ar- 
quitecto Jorge O. Valera, con la 
colaboración del arquitecto Fer- 
mando M. Serra. Empresa cons- 
tructora: Oreste Biasutto e Hijos. 
Ubicación: Montañeses y Eche- 
vería, Buenos Aires. Superficie 
cubierta: 280 metros cuadrados. 
Fecha de proyecto: mayo de 1965. 
Fecha de terminación: diciembre 
de 1955. Carácter de la obra: su- 
cursal del Nuevo Banco Italiano 
para el barrio de Belgrano. 


El interior se planteó en dos 
niveles para permitir que la 
gerencia y la vigilancia po- 
licial ocuparan un lugar ade- 
cuado de privacidad y control 
simultáneos. La planta baja 
se organizó de tal forma que 
la mayor afluencia de público 
hacia las cajas no obstaculiza- 
ra el desenvolvimiento normal 
del resto de las actividade: 
El volumen de servicio quedó 
aislado en ambas plantas. 


El diseño del mostrador mo- 
dular de acero inoxidable ad- 
mite cambios de posición acor- 
des con la futura expansión. 

El planteo estructural adop- 
tado permitió crear un ámbito 
interior flúido, privado de co- 
lumnas, y una cubierta que 
acompaña los niveles interio- 
res. El volumen de servicios 
configura un núcleo estructu- 
ral que, junto con la caja de 
escalera y el paño sobre Mon- 
tañeses, sirve de sustentación 
a una cenefa que configura un 
marco rígido para el apoyo 
de las viguetas premoldeadas. 
El techo premoldeado en taller 
con encofrado metálico pudo 
ser montado en un día lo que 


aceleró notablemente la obra 
y permitió dejar al interior 
libre de puntales y encofrados 
para la inmediata ejecución de 
las tareas siguientes. Todo el 
hormigón in situ y premoldea- 
do fue hecho con cemento 
blanco, pues quedaba a la 
vista, 

El sistema elegido eliminó 
pasos engorrosos de termina- 
ciones: el hormigón recibió 
solamente un pulido, la mam- 
postería se cubrió con un re- 
voque coloreado, las cañerías 
de descarga, de PVC, queda- 
ron a la vista y la comparti- 
mentación de los baños se hizo 
con tabiques metálicos. 

El exterior —esquina hacia 
el nordeste— con una vidriera 
sobre Echeverría que permite 
apreciar la totalidad del inte- 
rior y cerrado sobre Monta- 
ñeces donde la entrada está 
retirada, formando un peque- 
ño atrio, fue determinado por 
la voluntad de actuar en con- 
traste con un barrio que de 
ninguna manera hacia el en- 
torno que suele ofrecer la 
imagen tradicional de una ca- 
a bancaria. 


1, gerencia con baño privado; 2, baño 
de mujeres; 3, playa de estacionamien- 
to; 4, acceso desde la playa; 5, acceso 
desde la calle; 6, depósitos fuera de 
hora; 7, vestíbulo de público; 8, em- 
pleados; 9, acceso a los baños de hom- 
bres y a la cocina. Escala 1:500 


NBI - SUCURSAL 
EN CALLE SANTA FE 


Proyecto y dirección de obra: ar- 
quitecto Jorge O. Valera, con la 
colaboración del arquitecto Fer. 
nando M. Serra. Empresa cons- 
Oreste Biasutto e Hijos. 
Santa Fe 1630, Bue- 
nos Aires. Superficie cubierta: 
160 metros cuadrados. Fecha de 
proyecto: febrero 1966. Fecha 
de terminación: enero 1967. Ca- 
rácter de la obra: sucursal del 
Nuevo Banco Italiano para la zo- 
na próxima a Santa Fe y Callao, 
en la planta baja de un edificio 
de departamentos cuya construc- 
ción continúa ahora en una se- 
punda etapa. 


El muy poco frente y la mu- 
cha profundidad del local de- 
terminaron el partido. Se ubi- 
có la zona de cajas al fondo 
para que la mayor concentra- 
ción de público no afectara la 
circulación. La gerencia se 
colocó bajo el descanso de la 
escalera existente y se consi- 
guió la altura necesaria hun- 
diéndola sesenta centímetros. 
Con esto se obtuvo la doble 
ventaja de ser fácilmente ace 
cesible al público y de mante- 
ner privacidad. 


La escasa superficie con que 
contaba la zona de empleados 
obligó a buscar una solución 
fuera de la tradicional: ana- 
lizando la actividad del per- 
sonal bancario se llegó a la 
conclusión de que el mostra- 
dor separado del escritorio 
significaba un derroche de 
esfuerzo y pérdida de tiempo 
y energías; se resolvió unifi- 
car ambos elementos en un 
mueble modular mostrador- 
escritorio. El mostrador dejó 
de ser un límite rígido entre 
dos zonas aisladas. 


El sector cajas está enfati- 
zado por un cambio de nivel 
y de material en el cielorraso, 
lográndose a la vez acortar 
las proporciones del local apa- 
rentemente. La iluminación 
artificial se estudió buscando 
un equilibrio entre la luz 
fluorescente y la lámpara de 
filamento de haz concentrado, 
ubicando la primera en coin- 
cidencia con las zonas de aten- 
ción mientras que la segunda 
cumple una función comple- 
mentaria marcando cierto rit- 
mo y brindando calidez. Se 
combinan colorado en el piso 
y en los mostradores con ama- 
rillo limón en los elementos 
metálicos. 


1, acceso y hall de público; 2, zo- 
na de empleados; 3, gerencia; 4, 
cocinita y baños; 5, calderas; 6, 
tanque de bombero, Escala 1:500 


NBI - SUCURSAL EN 
CALLAO Y LAS HERAS 


Proyecto y dirección de ol 
quitecto Jorge O. Valera, con la 
colaboración del arquitecto Al- 
fonso Acosta y Lara. Empresa 
constructora: Ricardo Moral. U 
cación: Callao y Las Heras, Bus 
nos Aires. Superficie cul 
441 metros cuadrados. Fecha 
proyecto: junio de 1967, Fecha 
de terminación: marzo de 1968. 
Carácter de la obra: sucursal del 
Nuevo Banco Italiano para esa 
zona del barrio norte, en sub- 
suelo, planta baja y entre pl 
de un edificio de departamentos 
cuya construcción estaba muy 
desarrollada al hacerse la adqui- 
sición y, por lo tanto, el ámbito 
aparecía muy definido. 


Siguiendo el programa fijado 
por el comitente se dispuso: 
en planta baja, el salón des- 
tinado a sucursal bancaria 
propiamente dicha; en el en- 
tre piso, el departamento in- 
mobiliario y, en el subsuelo, 
oficina de tesoro, tesoro y ca- 
jas de seguridad. Fue nece- 
sario ubicar dos núcleos de 
circulación vertical estando el 
principal, con escalera y as- 
censor, destinado al público. 

Dada la angostura del local, 
este núcleo principal de cir- 
culación vertical debió colo- 
carse prácticamente tangente 
sobre la línea de edificación 
sobre Las Heras y se optó 
por utilizarlo como elemento 
de atracción visual (vivo co- 
lor naranja) tras los cristales. 
Todo el interior debía quedar 
expuesto a la vista exterior. 
El cielorraso presentaba vigas 
que debían ser ocultadas y se 
eligió para ello una trama de 
tablas de madera aglomerada 
con cantos enchapados y pin- 
tadas al aceite. El mismo en- 
tramado baja por la pared 
larga unificando el espacio in- 
terior. Sobre el frente de Las 
Heras baja también en parte 
pero principalmente se prolon- 
ga hacia arriba hasta cubrir. 
a manera de parasol, el en- 
trepiso. Para dar al frente 
fuerza expresiva válida desde 
cerca y desde lejos, se diseñó 
una carpintería metálica con 
base en grandes costillas ver- 
ticales a manera de tensores 
de los que pende un dintel 
corrido. 


1, público; 2, empleados; 3, gerencia 
inmobiliaria; 4, archivo; 5, venta de 
propiedades; 6, accesos; 7, gerencia. 
Escala 1:50 
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BANCO DE LONDRES 
EN CONSTITUCION 


Proyecto y 
quitectos 


Agostini. Empresa cons- 
Sebastián Maronese e 
Ubicación: Bernardo de 
Irigoyen 1240-42, Buenos Aires. 
Super : 500 metros 
cuadrados. Fecha de proyecto: 
julio de 1967, Fecha de termina- 
setiembre de 1967. Carác- 
la obra: sucursal para el 
Banco de Londres y América del 
Sur para el barrio de Constitu- 
ción con adaptación de un local 
existente, 


Se accede al banco trasponien- 
do un pequeño atrio dado por 
un retiro de la pared frontal 
y se encuentran las cajas 
en primer lugar. Luego se 
desarrolla — longitudinalmente 
un largo mostrador con públi. 


“ del otro. 


co de un lado y empleados 
Al fondo está la 
gerencia con su lugar de es- 
pera contiguo. 

Juegan papel fundamental 
en su arquitectura las insta- 
laciones de aire acondiciona- 
do —que condiciona un cie- 
lorraso envolvente con una 
costilla que va de punta a 
punta— y de iluminación 
—que crea volúmenes que 
tienden a fraccionar la lon- 
gitud del salón. El cielorraso 
está tratado acústicamente y 
es continuación de la pared. 
El piso es de linoleum rojo 
lo mismo que los mostradores 
de atención al público, según 
se usó en la casa matriz del 
mismo banco. 

La iluminación está dada 
por artefactos que aseguran 
500 lux en el plano de trabajo. 


1, hall público; 2, cajas; 3, atención de público en el mos- 
trador; 4, pupitres; 5, gerencia con sala de espera contigua. 


Escala: 1:500 


Corte transve 


1, mando de aire acondicionado; 2, dos 


retornos de aire acondicionado; 3, cielorraso acústico. La 
forma básica del corte se acusa en la fachada. 


29 
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FIRTS N. CITY BANK 
EN CALLE LAS HERAS 
Proyceto y dirección de obra: ar- 


quitectos Sánchez Elía, Peralta 
Ramos y Agostini. Empresa cons- 


Las Heras 1990, 
Buenos Aires. Superficie cubi 
ta: 304 metros cuadrados. Fecha 
de proyecto: enero de 1968, Fe- 
cha de terminación: febrero de 
1968, Carácter de la obra: adap- 
tación de una vivienda de prin- 
cipios de siglo para servir de 
sucursal del First National City 
Bank en la zona de Callao y Las 
Heras. 


Es un salón de 8,25 por 19 
metros de fondo donde se dis- 
puso longitudinalmente un lar- 
go mostrador que separa sec- 
tor empleados de un lado y 
sector público del otro. Al 
fondo hay oficinas de geren- 
cia, sin separación específica 
con el conjunto. 

Para liberar el salón de co. 
lumnas hubo que reforzar la 
estructura existente con vigas 
de hierro que reemplazaran a 
los muros portantes demol 
dos. El nivel del piso era de 
un metro sobre la vereda y 
para bajarlo a 0,05 hubo que 
submurar las medianeras. 

El frente se rehizo en su 
parte inferior y se limpi 
molduras la superior dejándo- 
lo altamente vidriado. 


Se instaló aire acondiciona- 
do y todas las instalaciones 
se hicieron de nuevo. La ilu 
minación se dispuso transver- 
salmente por razones visuales, 

La zona de gerencia se dis- 
tingue por el fino amobla- 
miento y por tener moquette 
verde. Las paredes están re- 
vestidas de color beige y la 
del fondo en cuero natural. 
El solado es de mosaico co- 
lorado. 


1, acceso y hall de público; 2, zona de emplea- 


dos; 3, espera; 4, office y baños; 


máquinas; 6, oficina. Escal 


1:500 


5, sala de 
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AMPLIACION BANCO 
POPULAR ARGENTINO 


Proyecto y dirección de obra: Ma- 
rio Roberto Alvarez y Asociados. 
a constructora: Criveli, 
construcciones 
S. A. Ubicación: Florida y Can- 
gallo, Buenos Aires. Superfi 
8.000 metros cuadra 
proyecto: junio de 
E jue 
nio de 1968. Carácter de la obra: 
dificio en altura de once pi 
altos para servir de ampliación 
O anexo de la antigua casa cen- 
tral del Banco Popular Argentino, 
que está calle por medio. 


Se accede al edificio a nivel 
vereda pero en lo que tradi- 
cionalmente se llama planta 
baja no hay prácticamente am- 
bientes de uso: los dos gran- 
des salones para las operacio- 
nes administrativas con aten- 
ción de público están en en- 
tre-piso y en entre-suelo, a 
3,50 sobre y bajo, respectiva- 
mente, de vereda. Los sub- 
suelos cuarto, tercero y se: 
gundo están destinados a má: 
quinas y tesoro y el décimo 
piso encierra un gran salón de 
reuniones. Todas las demás 
plantas presentan característi- 
cas similares con un gran sa- 
lón subdivisible por medio de 
mamparas que recibe, por un 
extremo, los ascensores de pú 
blico mientras que por el otro 
comunica con un hall de per- 
sonal al que se conecta otro 
ascensor, los servicios sanita- 
rios para jefes y empleados 
y un office. La comunicación 
en el nuevo edificio y el viejo 
se realiza por un tunel que 
atraviesa Cangallo y que sale 
al hall del primer subsuelo del 
lado viejo y en el hall de 
personal en el lado nuevo. 

La estructura portante de 
hormigón armado apoya en 
un muro medianero, en un 
muro maestro intermedio y 
en sólo dos columnas. 

Todo el cerramiento en el 
perímetro del entre-piso y del 
entre-suelo hacia la calle es 
vidriado. 

M proyectar la obra se con: 
sideró, como premisa básica. 
la conveniencia de construir 
en todo el volumen edificable 
permitido por el Código de la 
Edificación; sin embargo, pa- 
ra lograr un mayor desahogo 
de aire y luz en una esquina 
tan importante a la par que 
estrecha, brindando a la vez 
un punto de interés estético, 
se buscó crear una sensación 
especial diferenciada, con una 
más amplia perspectiva del 
edificio. Para ello se tramitó 
y se obtuvo la autorización 
para retirar la fachada sobre 
la calle Cangallo 3,50 de la 
línea municipal, con lo que 
el ancho de la calle desde el 
primer piso hacia arriba es 
ahora de 12.90 en lugar de 
ser 9,40. Como compensación 
se permitieron once pisos altos 
en lugar de los nueve esta- 
blecidos, 


l 


PLANTA BAJA 


ENTRESUELO 


29 SUBSUELO. 


1, vicepresidencia; 2, presidencia; 3, espera; 
4, directorio; 5, terraza; 6, reuniones y ane- 
xo; 7, despachos; 8, palier para público; 9, 
entrada para personal; 10, oficina; 11, en- 
trada para público; 12, vestíbulo principal; 
13, depósito; 14, dactilógrafas; 15, ante-te- 
soro; 16, tesoro; 17, paso de ronda. Esca- 
la 1:500 
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CASA MATRIZ DEL 
BANCO MUNICIPAL 


Proyecto: arquitectos Flora Man- 
teola, Ignacio Petchersky, Javier 
Sánchez Gómez, Justo Solsox 
Rafael Viñoly. Dirección de ol 
arquitecto Justo Solsona, Cola- 
boradores: Miguel Motyzak y An- 
toni lantus. Asesores: ingenie- 


ro Ovidio Oneto e ingenieros Nor- 
berto José Fernández y Carlos 
Se- 


Florida y Sarmiento, Bu 
nos Aires. Superficie cubierta 
12.000 metros cuadrados, Fecha 
de proyecto: octubre de 1967. 
Fecha de terminación: mayo de 
1968. Carácter de la obra; adap- 
tación de la estructura comple- 
ta de un viejo edificio para tien- 
da, alquilado por diez años para 
la casa central del Banco 
al de la Ciudad de Bue- 


Arquitectónicamente la obra 
se divide en tres partes neta- 
mente diferenciadas: la “caja 
de vidrio” que se ofrece a las 
vistas de la calle, las plantas 
de los pisos segundo, tercero 
y cuarto, que en plantas libres 
acomodan oficinas de tipo co- 
rriente y las plantas de los pi- 
sos quinto y sexto, donde el 
directorio y los despachos 
principales recibieron un tra- 
tamiento singular, Dentro de la 
“caja de vidrio” se ubicaron 
aquellas oficinas que más con- 
tacto tienen con el público 
(cuentas corrientes, giros y 
ciertas cobranzas, caja de aho- 
rro, descuento de documentos, 
etcétera). En los pisos segun- 
do, tercero y cuarto se coloca- 
ron las gerencias departamen- 
tales y las oficinas de funci 
namiento interno. En el qui 
to piso está el directorio con 
sus despachos, secretarias, es- 
peras y una sala de reuniones. 
El sexto, que tiene una gran 
terraza perimetral, se destina 
a comedores de directorio y 
de gerente, cafeterías, biblio- 
teca, aulas y una sala de ac- 
tos de 120 butacas. En esta 
planta había un comedor en 
el viejo edificio y sus depen- 
dencias se adaptaron para el 
mismo fin. Existen un sépti- 
mo y un octavo pisos, más 
pequeños, donde se colocan 
ahora diferentes dependencias. 
Parte del subsuelo tiene ga- 
rage al que se accede desde 
Sarmiento por un montacar- 
gas. El camión del tesoro 
opera en ese subsuelo. Las 
circulaciones verticales se rea- 
lizan utilizando el sistema de 
escaleras y de ascensores del 


viejo edificio, muy poco mo- 
dificados en el nuevo. Estas 
circulaciones están colocadas 
en planta como en un apén- 
dice sobre la unión de las 
medianeras, de modo que no 
afectan al casi rectángulo bá- 
sico del edificio. 

La estructura del viejo edi- 
ficio era de acero y los nue- 
vos proyectistas la exaltaron 
dejándola a la vista pintada 
y aún reforzaron su partici- 
pación estética haciendo, den- 
tro de la “caja de vidrio”, 
“sub-estructuras” para el en- 
trepiso y escaleras de tramo 
breve en el mismo material y 
en perfiles similares. 

«instaló un sistema de te- 
levisión de treinta cámaras. 

La “caja de vidrio” abarca 
parte del subsuelo con el te- 
soro, que deliberadamente se 
dejó expuesto a las vistas del 
público, planta baja y primer 
piso, más el agregado de un 
entrepiso entre una y otra, 
Se la concibió como una uni- 
dad ambiental lo que se logró 
no utilizando ninguna de las 
cuatro plantas citadas en su 
totalidad y combinando cu- 
biertos y vanos de tal manera 
que prácticamente desde cual- 
quier punto se col 
conjunto. La “caja 
mente dicha está formada, ha- 
cia las veredas, por vidrios 
trasparentes totales y en el cie- 
lorraso, piso y las paredes me- 
dianeras, por baldosas de vi- 


del edificio queda un espacio 
transitable por el que se lle- 
van todos los conductos. Si- 
milares baldosas de vidrio son 
utilizadas para completar la 
fachada hasta el nivel que 
ocupa la “caja” y por encima 
de las vidrieras de paños de 
vidrio trasparente, En total se 
usaron 64.000 baldosas de vi- 
drio. 

En el quinto piso volvió a 
utilizarse el vidrio como ele- 
mento definitorio. Tanto la 
sala del directorio como las 
numerosas salitas de espera 
que lo rodean están conforma- 
das por tabiques de vidrio os- 
curo, traslúcido en partes y 
transparente en otras. La sala 
del directorio tiene, incluso, 
techo acusado de vidrio. 

En el sexto piso cambia el 
clima y el vidrio deja el lugar 
de privilegio a tabiques opa- 
cos como separadores de am- 
bientes. En el centro hay una 
sala de conferencias y en los 
espacios perimetrales, despa- 
chos y departamentos pri- 
vados. 


l, sala de actos; 2, biblioteca; 3, exposi 
ficinas relaciones humanas; 5, sala estar pi 


¡ 
6, comedores presidencia y altos funcionarios;| | 


7, comedor empleados; 8, cocina; 9, saloncitos es- | 


pera demarcados por paneles de vidrio opaco; 10, 
secretaría directores; 11, direcciones; 12, secretaría 
presidente; 13, secretaría presidencia; 14, despacho 
privado del presidente; 15, presidente; 16, departa- 
/ado; 17, espera para presidencia y vic 
18, secretaría vicepresidencia, 
20, adscriptos; 21, comisiones; 22, 
sala directorio; 23, zona de servicio; 24, ascensores 
y escalera de público que conducen a los pisos su- 
periores; 25, accesos desde Sarmiento; 26, ascensor 
automóviles; 27, zona de público; 28, escritorios; 
29, acceso principal. Escala 1:500 


19, vi 
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Corte de la caja de vidrio visto 
desde la medianera perpendicular 
en Florida. 
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ROYAL B. OF CANADA 


Proyecto y dirección de obra: es- 
tudio Sydney G. Follett y Ri 

Follett, con la colaboración de 
los arquitectos Roberto M. Tri- 
llia y Miguel E. Alexander. Ase- 
dores: Jorge Wiegandt, Estudio 
Ingeniería Eléctrica, Benno Durst 
e ingeniero Carlos Fenzi. Empresa 
constructora: Sociedad Argentina 
Planificadora y Consultora. Ubi- 
cación: Florida y Cangallo, Bue- 
nos Aires. Superficie propia cu- 
bierta: 6.000 metros cuadrados. 
Fecha de proyecto: agosto de 
1966. Fecha de terminación: 
abril de 1968, Carácter de la 


1926 para una gran tienda (: 
quitecto Sydney Follet), adquiri 
do parcialmente para alojar la 
Casa central de The Royal Bank 
of Canada. 


Dos grandes salones con hall 
de público central, en plan- 
ta baja y primer subsuelo, 
configuran una tradicional 
manera de encarar el funcio- 
namiento de una casa banca- 
ria. Hay tesoros y cajas de 
seguridad en subsuelos, donde 
también se ubica un salón es- 
pecial para computadoras. 

La estructura de hierro del 
edificio viejo fue cubierta con 
mármoles en acuerdo con el 
criterio estético general adop- 
tado. 

Hay instalación de aire 
acondicionado con carga re- 
frigerante de 216 toneladas y 
dos calderas de 574.000 calo- 
rías por hora cada una. Hay 
instalación de música fun- 
cional. 

Los pisos son de granito 
negro de La Rioja en la zona 
de público, y con piedra de 
Mar del Plata en el hall de en- 
trada. Se usó piso de goma li- 
sa veteada, Los revestimientos 
son de mármol de Carrara en 
las fachadas. Hay resonado- 
res acústicos sobre paredes 
de oficinas en planta baja y 
primer subsuelo. En el ante- 
tesoro hay una reja decorati- 
va en acero inoxidable y 
bronce pulido. En las facha- 
das se usaron 170 metros cua- 
drados de cristal templado. 


PLANTA Baja 


Es o LL 


* secUnoo SUBSUELO 


1, vestíbulo; 2, hall de público; 3, mostradores, cajas y empleados; 4, gerencia; 5, ge- 
rente; 6, superficies compartidas con otros propietarios; 7, circulación vertical de servicio; 
8, biblioteca; 9, paso hacia el sector de baños y descanso; 10, máquinas contables tras 
tabiques de vi 11, sala de máquinas; 12, sector de baños, descanso, maestranza y 
cocina; 13, vestuarios; 14, oficina de control de máquinas contables; 15, teléfono y cam- 
bio; 16, antetesoro con salitas para público; 17, tesoro para público; 18, tesoro de títulos; 
19, tesoro de efectivo; 20, antecámara del tesoro; 21, depósitos de libros; 22, paso hacia 
salas de máquinas, locales de servicio y libres; 23, archivo; 24, electricidad; 25, depar- 
tamento de papelería; 26, locales de teléfonos, gas, etcétera. Escala 1:500 
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BANK OF AMERICA 


Proyecto y dirección de obra: Ma- 
rio Roberto Alvarez y Asociados 
y Aslán y Ezcurra y Asociados. 
Empresa constructora: Crivelli, 
Cuenya y Goicoa Construcciones 
S.A.C.I.F. e 1. Ubicación: San 
Martín y Cangallo, Buenos Ai- 
res, Fecha de iniciación d 

1968. Fecha estimada 
ación: octubre de 1969. 
cubierta del edificio to- 
tal: unos 10.000 metros, a util 
zar el banco inicialmente la mi- 
tad. Carácter de la obra: casa 
central del Bank of America y 
oficinas. 


En los dos subsuelos inferio- 
res habrá maquinarias y ga- 
rage automático. En un pri- 
mer subsuelo habrá tesoro, 
cajas de seguridad y lugar de 
descarga del camión blindado. 
En planta baja, entradas —pa- 
ra banco y oficinas— aten- 
ción de público para depósi- 
tos y otros y acceso al monta- 
autos. En primer piso y en- 
tre piso, hall bancario y zonas 
de trabajo. En tercer piso lo 
mismo más gerencia, despa- 
chos y conferencias, utilizando 
la terraza que allí delimita el 
primer volumen del prisma. 
Los pisos del cuarto al no- 
veno serán de planta típica de 
oficinas y en dos plantas más 
habrá máquinas y servicios. 
La ubicación del gran salón 
de operaciones en el primer 
piso permitió alcanzar en un 
solo nivel la superficie nece- 
saria para desarrollar las ac- 
tividades previstas reservando 
un margen de ampliación fu- 
tura del cuarenta por ciento, 
lo que no hubiera sido posible 
en la planta baja por la inter- 
ferencia producida por los ac- 
cesos a los pisos elevados y 
a los subsuelos, 

Sobre dos pares de colum- 
nas de hormigón armado des- 
cansarán las losas nervuradas. 
No habrá columnas interiores. 

Se contruirá un muro cor- 
tina de bronce. 

El volumen de construcción, 
a pesar de hacer concesiones 
valiosas a la ciudad, equivale 
al máximo edificable permi 
do. Sobre San Martín se hace 
un retiro de 3,50 de la línea 
municipal lo que alinea con 
el edificio vecino —monu- 
mento histórico—. Sobre Can- 
gallo, el paramento se retira 
0,71 quedando en la línea 
municipal las columnas estruc- 
turales. En planta baja se 
cede para uso público la ma- 
yor parte de la superficie del 
terreno. En compensación se 
autoriza a construir en altura 
dos plantas más. La mediane- 
ra sobre el monumento histó- 
rico, se tratará como fachada. 


1, salón de operaciones; 2, 
oficina; 3, lugares de espera; 
4, pupitres; 5, ventanillas; 6, 
mostrador; 7, circulación ver- 
tical para público; 8, circula- 
ción vertical para empleados; 
9, cuarto para limpieza; 10, 
escalera mecánica; 11, ascen- 
sor para automóviles; 12, con- 
trol; 13, buzón depósitos fue- 
ra de hora; 14, salida fuera 
de horario; 15, hall corres- 
pondiente a las oficinas en 
pisos altos y a las cajas de 
seguridad, con mesa de in- 
formes; 16, hall principal del 
banco con entrada por puerta 
giratoria y con mostrador cir- 
cular para informes y apertu- 
ra de cuentas. El punteado en 
primer piso: proyección del 
entrepiso. Escala 1:500 


vano 


ms ERE Paz 
Juestro grano 5- ENMOS sa ayi li sky 


| y hoy, Para row un complejo técnico industrial 
| el futuro de y comercial, al servicio de los prote- 


sionales de la construcción. 


laconstrucción rivadavia 9649 - TE: 69-5091/5 


67 - 8013/5 - 67 - 8041/3 - 67 - 8078/9 . LA sl 
argentina Roses Aires Instalación de empresas y oficinas 


* Amoblamiento integral 


A 


* Tabicamiento modular, desmontable 
y recuperable 


* Escritorios y silletería de alta calidad 


* Asesoramiento técnico sin 
compromiso 


Maipú 728 392-2462 


S.A.CA.ELA. 


CIELORRASOS ACUSTICOS 
| Y DECORATIVOS 
DE YESO Y ALUMINIO ga ARMADAS: 
DS 
DAS 
“BUENOS AIRES 
AISLACIONES TERMOACUSTICAS 


DISTRIBUIDORES OFICIALES DE 


“VIDROTEL” 


SARMIENTO 1236, p. 42, of. 402 Tel. 35-6889/6979 


Realizó la totalidad de los andamiajes y estructuras 
tubulares empleados en el Banco Popular Argentino 


CANGALLO 461 TEL. 46-4294 Y 40-6610 
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CORTINAS DEENROLLAR 


de maderas seleccionadas 


PINO CLEAR NORTEAMERICANO 
(secado a horno) 
ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


“YentioX" 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


suc JUAN B.CATTANED sr. 


CAPITAL $ 6.000.000.- 


GAONA 1422/32/36  T. E. 59-1655 y 7622 


BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 


Nueva Sucursal Sarmiento y Florida y 
Ampliación Esmeralda 636 


Son dos obras importantes más, cuyas terrazas 


y azoteas han sido impermeabilizadas por 


SANEB S.A.!.C. 


PARAGUAY 776, 6” A/B - TEL. 392-3647/3729 


CON 
TECHADOS FLUIDOS 


BASADOS EN 
NEOPRENO Y HYPALON 


JAIME 
BERNARDO 


O 


COLL 


Ingeniero Civil 


CONSTRUCCIONES 


Bdo. de Irigoyen 190 — 9? P. 
Tel. 38-5803 — 5952 y 37-9546 


Buenos Aires 


AISLA JON 
REX:AYO 


| CONSTRUIR ES ANTE TODO AISLAR 
* aislación térmica 

* aislación hidráulica 
* cerramientos 


* revestimientos 


Rex-A-Co ha realizado más de 
50.000 m* de aislaciones. 


REX-A-CO 
LL S.R.L. 


PUMACAHUA 1552 
T. E. 921-2201 


TABIQUES Y MUEBLES 


desmontables para oficina 
FORDIACITA 


VISITE LA EXPOSICION PERMANENTE 
CITA S.A.- Av. R. S. PEÑA 1164 -8* P. - TEL. 35-9029/9202 


En los Bancos: Popular Ar- 

gentino y de Canadá hemos 

instalado: 

e Pisos de goma “Pirelli”. 

e Vereda “Roma” de goma 
estriada. 

e Pisos vinílicos “Iggam” 
Sektalon. 


Casa My 
Carmelo EXP e 


Capasso E q 


AV. CASEROS 2455 — TEL, 91-8173/0896/8400 


BUENOS AIRES 
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s. a. 
iluminación arquitectónica 


Oficinas: Suipacha 1085 
"Tek=31-0166 - 32-3129 


Exposición: Olázabal 2452 
Tel. 73-6347 - Capital 


Iluminación realizada 
Nuevo Banco Italiano, Su - 
cursal Callao y Las Heras. 


 FERROCERAMICA 


| S.A.C.I.F.LA. 

| 
e SAP e LOSA ACERBETON 
e TEJAS e SUPERLOSA 

pe HUECOS e CERAMICAS “RIO NEGRO” 

| e HIERRO 0 MUROS CALADOS 

| e LECA e REVESTIMIENTOS NATURALES 
e BALDOSAS e REVESTIMIENTOS ESMALTADOS 
Proveyó 


Losas “Acerbeton" 
Pisos “Río Negro" 
Ladrillos huecos y macizos 


en la obra Banco de Canadá publicada en este número. 


DEPOSITOS: 
AV. SAN MARTIN 7970 
SAN MARTIN — TEL. 755-3137 
AV. MAIPU 1855 
| VTE. LOPEZ — TEL, 797-1731 


ESTACION SAENZ PEÑA 
PLAYA F,C.G.S.M 


SANTOS 
RIZZO E HIJOS 


|S.R.L. 

INSTALACIONES 
| ELECTRICAS 
| 

AAA 


ARAOZ 1208 
TEL. 773-0439 
BUENOS AIRES 


—_QA 
FH GUERRERO 
——LLYAGA 


ouor:cs==  RODOX 
AIRE ACONDICIONADO Legno.. 


Intervinimos 


OBRA BANCO DE CANADA 


Humberto | 2877 Tel. 93-5326 


Un nuevo material, uti- 

lizable para el revesti- 

miento de paredes, mue- 

Calidad ries bles, etc. Aplicable a la 

O rad decoración de cielorra 

netos; debil sos, paneles decorativos, 
z tabiques divisorios. 


cristalplano s. a. 


e Con las vetas y colores de 
las más bellas maderas: 
caoba, nogal, teca, pali 

Galicia 1234 sandro, roble, etc 
59-5518/0962/8377 e Fácil de aplicar, liviano, préetica EU 

Corrientes 1386 / 7 Piso 0 AAN esistente. Imputrescible. 

1/0 e De acabado mate. Cálido. Su contacto da la sensa- 
ción de la madera. 

e En rollos para revestimiento de paredes o enchapa- 
dos de madera u otras superficies. 

e En piezas moldeadas tales como casetones para cie- 
lorrasos, paneles moldurados, etc 

e Ampliamente difundido en Europa y EE. UU., ahora 
importado de Italia para la Argentina 


Distribuido por: 

CASA CARMELO CAPASSO S.A. - Av. Caseros 2455 

Tel. 91-0896 

ASIMCO S.R.L. - Tucumán 994 - piso 11 . Tel. 35-7290 
FARGIA S.A. - Cangallo 4047 - Tel, 87-4798 

DECOR S.R.L. - Rioja 664 - Córdoba 

N. MARQUEZ S.C.A. - Av. Independencia 3870 - Mar del Plata 


Importadores y Representantes Exclusivos para la Re- 
pública Argentina: 


LEÑOPLAS S.A.C.l.F. 


co 625 - Tel. 30-5265/3685 - Bs. As. 57 


8 LIBROS 
QUE 
ENRIQUECERAN 


SU * LA CARTA DE ATENAS 


(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). Primer 
y hasta hoy único documento que fija doctrina en 
materia de urbanismo. 148 páginas $ 300. 


BIBLIOTECA “TNA, 


por el Arq. José M. Pastor. La urbanización del 
Valle del Tennessee. La transformación de la vidi 


DE ARQUITECTURA de millones de personas que habitan el valle del 


río, por la más estupenda aventura de planificaciór 
Y URBANISMO democrática. 224 páginas, $ 350. 


* DISEÑO 
DE NUCLEOS URBANOS 


Por Frederick Gibbert. Escenología y plástica 
Indispensable para el urbanista, el arquitecto, el 
sociólogo y el estudiante. 322 páginas, $ 1.500. 


* ANTECEDENTES 
DE LA ARQUITECTURA ACTUAL 


Por Fina Santos y otros. 13 ensayos sobre la genealogía de nuestra 
actualidad arquitectónica, con 240 fotos. 120 páginas, $ 400. 


* LAS TRES LAMPARAS 
DE LA ARQUITECTURA MODERNA 


Por Joseph V. Hudnut. Estudio de las diferentes influencias benéficas y perjudiciale 
que afectan a la arquitectura moderna. 68 páginas, $ 100. 


* LA ESCALERA 


(2? edición), por el Arq. Alberto A. Sabatini. Cómo proyectarlas 
correctamente, con ilustraciones y 16 tablas que ahorran el 
trabajo de calcularlas y agilizan las soluciones. 104 páginas, $ 300. 


* RENOVANDO 
NUESTRAS CIUDADES 


Por Miles L. Colean. El gran problema contemporáneo de renovar las ciudades existentes, 
tratado en una síntesis magnífica. 200 páginas, $ 150. 


* INTEGRACION DE 


TIERRA, HOMBRES Y TECNICAS Alia 
AI e EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L. 


58 de ciudades y regiones. 96 páginas, $ 100 Sarmiento 643 - 45-1793/2575 - Bs. Aires 


Nuestro 
departamento 
de 


decoraciones 
pu asesorará a Ud. 


O sobre la 


CERRAMIENTOS 
PARA BAÑOS 


colocación de 
cualquiera de 
los afamados 
productos que 
distribuimos. 
Esperamos 

su visita en 
nuestro salón 
de ventas, 
ECUADOR 577 
Solicite un 
asesor para 

lo que puede 
interesar al 
Tel. 88-7304 


Ea 


(Aislante-Resistente-Liviano) 


en MOLDEO y PREMOLDEO 
en CONTRAPISOS 
en HORMIGONES 


TUCUMAN 423 - BUENOS AIRES 
TEL. 31-4798/4799 - 32-2961 


En el primer caso, verá 


¿l 
que utilizamos un perfil 


MIRENOS 
DE PERFIL... dedito move En 


de cualquier medida. Pero 
esto no es todo, En alu- 
minio, prácticamente no 
hay nada que no haga: 
mos muy bien..., y con 
un sistema exclusivo de 
armado extra rígido, sin 
tornillos ni remaches a la 


hacer un frente integral, 
DE FRENT 


vista. Por ejemplo: gran 
diversidad de puertas y 
ventanas, aireadores, 
marcos, divisores, cerra- 
mientos, parasoles, cene- 
fas, cabinas, mamparas, 
etcétera, 

ALUMINIO 

ALMECO 

S.A.C.C.M.l. 


Avda. tel 1091, 
San Isidro - Tel. 743-9738 
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COGRIN S.A. 


De la Cámara Argentina de la Construcción 


IMPERMEABILIZACION 
DE 
TECHOS Y SUBSUELOS 


ALUMINIO - VELO DE VIDRIO - FIELTROS ASF. 
MEMBRANA BUTILICA - NEOPRENO-HYPALON 


En la ampliación de la Casa Matriz del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, GALPONES -— TINGLADOS 
de La Plata, publicada en este número, ESTRUCTURAS METALICAS 


se colocaron en la azotea las 


SUIPACHA 756 2? A 


LOSETAS AISLANTES TEL. 392-2875/4061 


SPIRO - TERM 


con sus respectivos evaporadores ALGUNOS TRABAJOS EFECTUADOS: CHRYSLER - FIAT - 
FORD - GRAL. MOTORS - PFIZER - PARKE DAVIS - LEDERLE 
- ODOL - COLGATE PALMOLIVE - FATE - CIMET - WOBRON 
BANCOS: CITY - LONDRES - PROVINCIA - DIARIOS: LA 
SPIRO S.A NACION - LA RAZON - ACA: ONCE - FLORES - CABALLITO 
. Mo ALPARGATAS - COPET PETROO. - PRODUCTOS TERRABUSSI 
- AEROPUERTO EZEIZA - TEATROS: M. SAN MARTIN - NAC. 
Córdoba 753 32-2112-4512 CERVANTES - KARSDORF - MODELCO - AYUI S, A. - 
ARRUFAT - MARELLI - MERCADO DORREGO, ETC. 


BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD 
BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD "THE ROYAL BANK OF CANADA 

DE BUENOS AIRES NUEVO BANCO ITALIANO 

THE FIRST NATIONAL CITY BANK 


HAN CONFIADO LA REALIZACION DE SUS GRANDES 
“TESOROS Y OBRAS DE SEGURIDAD 
Á 


Bash S.A. 


INDUSTRIAL Y COMERCIAL 


BEMitre 472* 


DE LOS BANCOS DESDE 1881 


PRINCIPALES PROVEEDORES 


ALTA 
RACIONALIZACIÓN 
EN 


SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 


QUTINOPD 


trabajos integrales 
de carmiraeria para HUGO Fa SIMPLE - RACIONAL 
decoración de - 
menso caos BOCANEGRA s...<.:. £ 1. MONOLITICO - FABRIL 
sobre proyectos. AMUEBLAMIENTOS 
Carpintería de obra PROYECTOS INFORMES: SAN JOSE 83 - 39 PISO 


de primera calidad. DECORACIONES 
Precios especiales Av. del Libertador Gral. San Mas 
a profesionales. Tel. 791-6622 — Vicente López 


Tabiques modulares 


Avanzada en arquitectura de interiores, diseñada especialmente 
para la división de ambientes en oficinas, bancos, industrias, sa- 
natorios, escuelas, etc. 


Vistas metálicas: aluminio anodizado - chapa esmaltada. 
Cerramientos: transparentes - translúcidos - pintados - revestidos 
lustrados totalmente desarmables. 


Algunas obras realizadas: Junta Nacional de Carnes 

Alta Cía. de Seguros Oficinas Municipales (Merc. del Plata) 
Automóvil Club Argentino (Flores) Price Waterhouse Peat 8 Co. 

Banco Ganadero Argentino Teatro General San Martín 

Banco Boston The First National City Bank 

Banco de Mendoza La Franco, Cía. de Seguros 

Bull Kraft General Electric Ministerio de Defensa 

Diario La Razón S.A. Tribunal de Cuentas de la Nación 
Editorial Abril S. A Febo Cía de Seguros 

Fevre y Basset Eco. Municipal Ciudad de Buenos Aires 
Italo Cía. Arg. de Electricidad (suc. Tribunales) 

Ciudad Universitaria Atkinsons 


Entrega inmediata - Planes de Financiación 
Solicite información nica o proyectos a 


GIBOR .... 


Corrientes 1132 - piso - Tel. 35-0752/9958/6251 
Dirección Técnica: Borensztein - Gicovate Ing: 


ACELCO DYMKE 8. LINDQVIST 


- Siempre en ascenso S.A.l. y 0. 


3 


e Instalaciones de alarma, asalto, robo e incendio 
e Relojes eléctricos 

e Señales luminosas 

e Control de serenos 

e Señales de tránsito para garage 


ó si A 
mente con el ritmo creador de nuestro tiempo, y su Equipos ¿para Aia de emergenc)a 
perfección adelanta el mañana. 

ACELCO, significa: patentes, diseños, especificaciones 
y asesoramiento técnico de WESTINGHOUSE ELECTRIC 
INTERNATIONAL, de EE.UU., y ELEVADORES ATLAS, 


de Brasil 
e todos los tipos * todo sistema de maniobra * de me- Nuestros materiales están en: 


ida, . 
dida, a costo igual que los standard. NUEVO BANCO ITALIANO 


ACELCO acerca jas Nonesngass Monjes BANCO MUNICIPAL DE LA 
vehículos - Escaleras Mecánicas CIUDAD DE BUENOS AIRES 


ASCENSORES PARA 
EL MUNDO DE HOY Distribuidores Asociados 


Fábrica, Administración y Ventas: R 
LJOS SA. 


Suárez 1150/56 - Tel. 28-9978/7839 
3109/2354 - Buenos Aires 1N_ COM. E INMOBILIARIA Av. Díaz Vélez 3973 


87-3112 


Intervinimos en las obras: Banco Popular Argentino, Banco BUENOS AIRES 
de Canadá y Banco de la Pr de Buenos Aires. 


Ampliación Casa Matriz y Sección Crédito Hipotecario 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Instalación de calefacción por PISOS RADIANTES 


Comprende: 

2 - Calderas humotubulares, marca NIAGARA, capacidad 
EMINTER S.R.L 310.000 cal/h. c/u. reforzadas. 

. MÁ. Lo PE dr 

2 - Quemadores automáticos a gas, control electrónico, 

14.600 metros cañería sin costura para serpentinas. 
INSTALACIONES TERMOMECANICAS 2 - Electrobombas 56.000 1/h. c/u. 

1 - Sistemas regulación de caudal y control de temperatura 

de serpentinas (equipo compensador monotronic 
Av. Gaona 5108 T. E. 67-1574 SATCHWELL, importado de Inglaterra). 
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(Viene de la pág. 21). 


material tan abundante co- 
mo no se había brindado a 
ningún otro edificio en 
muchos años, el Banco de 
Londres y América del Sur 
de Sanchez Elía, Peralta 
Ramos y Agostini con Clo- 
rindo Testa (na 436). 

La obra aparece así con- 
siderada como pilar en la 
arquitectura bancaria. Fe- 
lizmente, la ola de imita- 
ciones que se presumió fue 
moderada. En cambio, pa- 
reció haber actuado como 
desencadenante, liberadora 
de fuerzas creativas, y es 
así que quien hoy pase las 
páginas que siguen, dedi- 
cadas exclusivamente a 
mostrar los más recientes 
proyectos bancarios en la 
zona del Gran Buenos Ai- 
res sin hacer “elección” 
sino simple selección de 
calidad, verá un panorama 
distinto del que se veía en 
las páginas de na 418 de 
cuatro años atrás, 

Pero el proceso de trans- 
formación parece lejos de 
estar termindao. En la lí. 
nea “banco de Londres” 
solo se ubican sucursales 

| pequeñas del mismo banco 


y de los mismo autores, en 
procura de transmitir simi- 
lar “imagen”. Aparacen en 
cambio diferentes y auda- 
ces líneas para concretar 
en arquitectura la nueva 
mentalidad de los banque- 
ros. Estas nuevas líneas, 
con su libertad, parecen 
haber desterrado del todo 
a la mentalidad viej 

Quizá el último edil 
de banco de la anterior ge- 
neración haya sido el que 
en Cangallo y Florida se 
presenta en actitud román- 
ticamente desafiante. 

En esas mismas cuadras 
de Florida se levantaron 
casi simultáneamente dos 
ejemplos de generosa ar- 
quitectura bancaria de 
avanzada, pero francamen- 
te diferentes. Uno, el de 
Mario Roberto Alvarez, es 
pieza básica de una línea 
de arquitectura para el 
glo XX, repetitiva, il 
ble. Cabe alentar a los imi- 
tadores, para bien de la 
ciudad. El otro, el Muni- 
cipal, tiene el aspecto de la 
obra de arte, válida en 
la medida en que es genial 
y única. No está hecho pa- 
ra ser imitado y conven- 
dría que nadie lo intentara, 


INSTALACIONES 


ELECTRICAS 
MIGUEL 


CARDONE Y 
CIA. S.R.L. 


Intervinimos en la obra 
del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires — Casa 
Matriz — La 


LAVALLE 1454 
2? PISO — OF. 8 
TEL. 40-8054 
CAPITAL FEDERAL 


suscribase a: 


nuestra arquitectura 


Envíe cheque o giro postal 


a la orden de 


editorial contémpora 
Srl 


suscripción anual, 1.800 
pesos. 


en el exterior 
20 dólares. 


Sarmiento 643, - 5* piso 


oficina 522 
45-1793 y 45.2575 


PRECEDENTES 
Y TECNICAS 
DE ARQUITECTURA 


En estos magníficos 
libros rebasantes 
de información 


* ANTECEDENTES 
DE LA ARQUITECTURA ACTUAL 


por Fina Santos y otros. 


13 ensayos 
lidad 


bre la genealogía de nuesti 
uitectónica, con 240 fotos 
O páginas, $ 400.— 


* LAS TRES LAMPARAS 
DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
por Joseph V. Hudnut. 
Estudio de las diferentes influencias benéficas 


y perjuidiciales que afectan a la arquitectura 
moderna, 68 páginas, $ 100.— 


* LA ESCALERA 


(2* edición), por el Arq. Alberto A. Sabatini. 
Cómo proyectarlas correctamente con ilustraciones 
y 16 tablas que ahorran el trabajo de calcularlas 
y agilizan soluciones. 104 páginas, $ 300.— 
Adquiéralos en: 


EDITORIAL CONTEMPORA S.R.L. 
Sarmiento 643 + 45-1793/2575 +» Buenos Aires 
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En las Sucursales del Nuevo Banco Italiano 
Oficina Belgrano: Montañeses y Echeverría 
y Avda. Santa Fe 1630 


NAnA 


CONSTRUCTORA 


“On BIASUTIO o HIJOS 


Giiemes 3440 - T. E. 84-7374 Arenales 2667 - T. E. 83-0133 


anolorí 


en la vivienda 


Concurre con sus productos de... 
Asbesto cemento: 
O Chopas: lisas prensadas y sin prensar, onduladas (ondo grande y chico) 


chapas especiales - Pizarros - Placas acústicas. 
O Caños: para presión - Colectoras externas - Instalaciones sanitarias do- 
mi ss y sus accesorios. 
0 Moldeados: teja múltiple y sus accesorios - Tanques para reserva de agua 
9 
potable - Accesorios para techados (cumbreras, cenefas y babetas) - 
Caños cuadrados y rectangulares - Fabricaciones especiales. 


Plásticos: tubos de polietileno y caños de P. V. C. y sus accesorios. 


Fabricados en con oficinas en Buenos Aires 
San Justo por DONT, 118 ba 25 de Mayo 267 - Piso 5% 


Pcia. de Bs. As. Teléfonos: 33-4501/2/3 
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